Ughdarras lonadail: Fiobha 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 
0 1 2 3 is còrr iomlan 

1971 57,595 43,956 5,280 675 107,506 

1981 51,638 52,196 10,972 1,822 116,628 

1991 51,486 61,604 20,412 3,539 137,041 





